Esempio di impieg'o 
di un gruppo A. P. n° 2604 
con valvola amplificatric© In 
A- P. EF41 e valvola oscilla- 
trice-miscelatrice ECH42. I 
valori indicati sono per nna 
tensions anodica di 280 V. - 
II condensatore variabile ri- 
cbieeto & il n° 793, 
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